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PART III 
Public Works Department 


PROCEEDINGS OF THE CHIEF ENGINEER , PWD , ADMINISTRATION , THIRUVANANTHAPURAM 


Sub : — Estt. — PWD — Provisional Seniority List of Lower Division Typists for the period from 1 - 1 - 2009 

to 31 - 12 - 2010 — Orders issued . 
Ref: — This Office Order No . SC2-3919 / 2010 dated 24- 11 -2010. 


ORDER 
No. SC -2 /7959 /2011. 

23rd May 2011. 
As per Order read above, the Final Seniority List of LD Typists for the period from 1 - 1 -2007 to 31 - 12 -2008 was 
published and uploaded in the official website. 

Now , the Provisional Seniority List of LD Typists for the period from 1 - 1 - 2009 to 31- 12 - 2010 has been prepared 
in accordance with the general principles, norms and provisions in Kerala State and Subordinate 
Service Rule 1958 is appended hereto as Annexure -I and published for information of all those concerned . 

The list is uploaded in the official website of this department “www.keralapwd.gov. in ” and also will be published 
in the Kerala Gazette . All controlling officers are directed to download the seniority list from the website and circulate it 
among all concerned . All custodian officers of service book are directed to verify the entries in the seniority list with the 
service books and report discrepancies if any for rectification . They are also directed to submit the service details of the 
LD Typists included in this list under their control, duly authenticated in perfect shape and form , if their details are not 
complete in this seniority list. 

Any person who is aggrieved by the ranking in the list may submit his/her appeal to the undersigned through 
their controlling officers within one month from the date of publication of this list in the Kerala Gazette in the form 
appended hereto as Annexure II. Errors /omissions if any in the seniority list may also be brought to the notice with 
relevant particulars. 

( Sd .) 
Chief Engineer 
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ANNEXURE -I 
PROVISIONAL SENIORITY LIST OF L . D . TYPISTS FOR THE PERIOD 

FROM 1 - 1 -2009 to 31 - 12 - 2010 


SZ 


5. 


Name 


Name 


Desien 


Date of 
Birth 


No. 


Qualification 
General Technical 


Advice 
No . and 
Date /GO. 


No. & Date Date of 
of Posting joining in 

Order PWD 


Remarks 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6 ) 


1 


Ajitha, G . 


14 - 3 - 1976 


SSLC 


EE -1/8494/04 1 -4- 2009 
24 -3 -2009 


2 


Beena , K . V. 


23 -2-1975 


SSLC 


EE - 1/8496 /07 17 -4 - 2009 
1 -4 -2009 


3 


Sheeba C . Chethil 5 -5 - 1969 


SSLC 


EE - 1/4666 /07 23 -4 -2009 
30 - 3 - 2009 


Diploma in PTAII(4 ) 30 /05 
Commercial 27 -2 -2009 
Practice 
T.W . Eng .& MRII (1 )1337/04 (10 ) 
Mal.(L ) KGTE , 3 -3- 2009 
Word 
Processing ( L ) 
KGTE 
T. W . Mal. (L ) DIII(1 ) 455 /05 (9 ) 
KGTE 

12 - 3 - 2009 
Stenography 
Eng.-NTC , Data 
Entry & Office 
Automation -LBS 
T.W . Eng. & Mal.(L ) do . 
KGTE , Computer 
Software (Kerala 
Govt. Polytechnic 
Calicut) 
Diploma in KII ( 1 ) 431/06 
Commercial 28 -3 - 2009 
Practice 
T. W . Eng .& Mal. DTB ( 1) 501/05 (2 ) 
(L ) Computer 8 -4 - 2009 
Word Processing 


4 


Rajesh , A . T. 


30 -5 -1975 


SSLC 


do. 


8-4- 2009 


5 


Jyothi Thambi 


17-3-1977 


SSLC 


EE - 1 /1718 /04 11 -5 -2009 
28 -4 - 2009 


6 


Unnikrishnan , C . K . 31 -5 - 1979 


SSLC 


EE - 1/ 3645/07 20 -5 - 2009 
13 -5 - 2009 


7 


Jayakumar, R . S . 
Preetha , V. J. 


6 -4- 1972 
25 -5 - 1982 


do . 
do . 


do . 
do. 


22-5-2009 
20 -5-2009 


9 


3 - 3- 1983 


do . 


do . 


20 - 5 - 2009 


Mazoonath 

Beegum , N . 


SSLC do . 
M .Com . T. W Eng.& Mal. ( H ) 
Dip., in Computer 
Commer- Word Processing 
cial (H ), Hindi (L ) 
Practice 
SSLC T.W . Eng. & Mal.(L ) 

Computer 
Word Processing 

(L ) 
SSLC Diploma in 

Commercial 
Practice 
T.W . Eng.& Mal.(L ) 
Computer 
Word Processing (L ) 


10 


Nithya, V. R . 


27-5 -1982 


do . 


21-5- 2009 


Left the 
Dept. 


11 


Jiju Raj, R . 


30 -5 - 1971 


do. 


do. 


22 -5 -2009 
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(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(7) 


(8) 


(9) 


12 


Biju , L. 


11- 12 -1975 


SSLC 


EE -1/9103/07 25-6 -2009 
18-6 - 2009 


T.W . Eng .& Mal. QRIII(2 )615/06 ( 1) 
(L ) KGTE , 21-5-2009 
Computer Word 
Processing 
T.W . Eng. & 

do . 
Mal.(L ), KGTE , 

DCP 


13 


Chithra , S . 


31-3- 1981 


SSLC 


do . 


27 -6 - 2009 Left the 

Dept. 


Swapna Shafi 


20 -5 - 1975 


M . A ., 
B .Ed . 
SET 


T.W . Eng (H ) & 
Mal. (L ) 


DTB (1 )501/05 
27 -5 -2009 


EE - 1/ 7629 /09 22 -6 - 2009 
16 -6 -2009 


15 


Priya, S . 


10 -8 - 1975 


SSLC 


do . 


do. 


24 -6 -2009 


T.W . Eng. & 
Mal. (L ), 
Word 
Processing 


16 


Shameem , S . 


27 -5 - 1977 


do. 


24 -6 -2009 


B . Com . T. W . Eng. & 

Mal. (H ) 


17 


Renjini, K . R . 


3 - 3- 1982 


B .Com . Computer 


do . 


24-6-2009 


Word 


Processing 
(H ) DTP , 
DCA 


18 


Bindu , K . R . 


26 -5 - 1974 


do . 


25 -6 -2009 


19 


Dhanusree , T. I. 15-5- 1980 


EE - 1/7629/09 14-8 -2009 
6 - 8 - 2009 


Shani, S . R . 


8 - 5 - 1983 


do. 


17 -8 -2009 


SSLC Diploma in 

Commercial 

Pratice 
SSLC T.W . Eng. & DTB ( 1 )501/05 
Mal.(L ), 

2 - 7 -2009 
Computer 
Word 

Processing 
M .Com . T.W . Eng.& 

do . 
B . Ed . Mal. (H ), Computer 

Word 
Processing 
(H ) Hindi (L ) 
MS Office, 

DTP 
SSLC 

WRII (2 ) 710 /07 
Mal.(L ), Computer 17 -7 -2009 
Word 
Processing 


21 


Reeja , K . 


14 -4 - 1980 


EE- 1/8497 /04 
10 -8 - 2009 


22 


19 -5 - 1982 


SSLC 


Abhinash 

Kumar, V . R . 


EE - 1/8477/04 28 -8 -2009 
22 -8 - 2009 


T.W . Eng(H ) & EV (2 ) 388 /05 -03 
Mal.(L ), Computer 31-7 -2009 
Word 
Processing (H ) 
Diploma in 

do . 
Commercial 
Practice 


23 


Jaseena , P. A . 


25 -4 -1981 


SSLC 


do . 


7 - 9 -2009 
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(2) 


(3) 


(4) 


(6 ) 


(1) 
24 


28 -8-1981 


Dhanya 

Lekshmi, P. S. 


25 


Supriya, S. L. 


26 


Dhanya, J. S . 


22 -5 - 1982 


20 -4 - 1978 


do . 


27 
28 


Priya, N . K . 
Raseena, M . 


6 -5 - 1976 


do . 


do. 


29 


Jisha , R . 


7 -4 - 1981 


do . 


SSLC T.W . Eng. & DTB (1)501/05 /7 EE -1/7629/ 097 -9-2009 

Mal.(L ),Computer 4-8 -2009 25 - 8 -2009 
Word 

Processing (L ) 
SSLC 

EE- 1/ 12963/09 30 - 10 - 2009 Seniority on 
13 - 10 - 2009 

Rejoining 
duty after 

LWA 
SSLC T. W . Eng.& DTB (1)501/05/3 EE -1/ 7629/093 -3- 2010 

Mal.(L ), Computer 27 -1-2010 16 -2-2010 
Word 

Processing (L ) 
SSLC do. do . 

3 - 3 -2010 
SSLC T. W . Eng.& 

3 -3-2010 
Mal.(L ) KGTE , 
Computer Word 

Processing (L ) 
SSLC T.W . Eng (H ) & do . 

30 - 3 - 2010 
Mal.(L ) 
Computer Word 

Processing (L ) 
SSLC TW . Eng. ( L) 
SSLC 

KGD1(3) 1105/05 EE -1/ 13176 / 10 30 -9- 2010 
KGTE , 

(1) 19 -6 -2010 12 -9 - 2010 
Computer Word 
Processing 

KGTE (L ) 
SSLC T.W . Eng.& MRII(1)1337/04 EE -1/ 16095/ 10 8- 10 -2010 

Mal.(H ) KGTE, (1) 4 -8 - 2010 27-9- 2010 
Computer Word 

Processing (H ) 
SSLC Dip . in 

KGD1(3) 1105/05 EE -1/13176 / 10 28 -12- 2010 
Commercial (3) 11-11-2010 9- 12 - 2010 
Practice, 
Computer Word 

Processing 
SSLC 

CV (2 )88/05 EE -1/ 12681/10 23 -11-2010 IDT 

29-7 -2009 12 - 11-2010 
SSLC 

EE -1/ 13448/ 10 26 - 11- 2010 
11- 11 - 2010 


30 


Abdul Rahiman , M . A .1- 10- 1986 


31 


Rekha, C . C . 


14 -5 -1977 


32 


3 -6 - 1984 


Ayswariya 
George 


33 


Ravindran , V . V . 


17 -5 - 1976 


34 


Jayaprakash , K . 


30 -4 -1972 


35 


SSLC 


Sakeena 

5 -5 - 1979 
Karuthandeerakath 


CV (2 )88 /05 
7 -8 -2008 


EE -1 /1762 / 10 29 -11- 2010 
12 - 11 - 2010 


36 


28 -3 - 1975 


SSLC 


Nair Sindhu 

M . K .Unni 


MRII ( 1) 1257/04 EE - 1/7039 /10 2 - 12 - 2010 
(1) 30- 10-2009 12 -11-2010 
KGD1(3)1105/05 EE - 1/19646 /10 14 -12-2010 
(1) 19 -7 -2010 9 -12 - 2010 


37 


Usha , K . 


5 - 1- 1979 


SSLC 


DT 
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ANNEXURE - II 


APPEAL ON THE SENIORITY LIST OF LOWER DIVISION TYPISTS FOR THE PERIOD FROM 1- 1- 2009 TO 31 - 12 - 2010 


1. Name ( in Block Letter) 


2 . Designation 


3. Serial Number in the Seniority List 


4 . Qualifications 


(a ) General 
(b ) Technical 


5. Number and date of advice by the P. S. C . 


: 


6 . In case of candidates appointed other than 

through P.S. C.: 


(a ) Nature of appointment 
(b ) Number and date of appointment Order : 


7 . Date of commencement of continuous 


Service 


8. Ground of appeal 


Place : 


Name of Employee. 


Date : 


CERTIFICATE 


Certified that the above particulars have been verified by me with reference to his service register and other 


relevant records in this Office and found them as correct. 


Place : 


Head of Office. 


Date : 
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TENDER NOTICES 


No . BSC/ 1/2011 -12/DBGL/D2. 

26th May 2011. 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the 
Registered Contractors of Kerala Public Works and 
Irrigation Department Class " A & " B Category for the 
following works so as to reach this office on or before 
the date of specified . Tenders will be opened at 4. 30 p . m . 
on the date of specified by the undersigned or other 
authorized officers . Tenders should be submitted so as to 
reach the undersigned or authorized on or before date 
and time prescribed for each works are mentioned below 
by Registered Post/Speed Post/ Courier. 

Sealed tenders should be sent by Post only so as to 
reach the same within the prescribed date and time itself. 


| Name of Division - Buildings Division , 
Thiruvananthapuram for Sl. Nos. 1 , 2 , 3 , Buildings 
Division , Kottayam for Sl. Nos . 4 , 5 . 

The tender documents can be downloaded from the 
|PWD Website ( www. keralapwd. gov.in ). The tender 
documents should be recevied office before 4 p . m . on 
the tender date together with the cost of tender form ( in 
the form of Demand Draft in favour of the undersigned ) 
and EMD. Only postal tenders will be entertained and 
late tenders will be rejected . All other conditions are the 
same as those correct in Kerala Public Works Department. 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ദക്ഷി ണ മേ ഖലാ 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ( ബിൽഡിംഗ്സ് ആന്റ് ലോക്കൽ 
- വർക്ക്സ്), തിരുവനന്തപുരം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 

പൊതുമരാമത്ത്/ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിലെ അംഗീകൃത കരാറു 
കാരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
അതു സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം മുതൽ 4 മാസംവരെ 
ആയിരിക്കും. മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കകം 
തപാൽ മുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


EMD 


SL. 
No . 


Tender No . and Name of 

Work with PAC 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


( 1) 


( 2 ) 


50, 000 


1 2/ SESCEL/2011- 12 - State Public Health and 

Clinical Laboratory, Thiruvananthapuram 
Constructions of Generator Room and 
repairs to doors , roofs and renovation of 

various Lab Buildings X 41,00,264 - 50, 000 
2 3/ SESCBL /2011- 12 — Construction of a 

Trainee Hostel in Institute of Animal Health 

and Veterinary Biological, Palode - 7 94,28,904 50,000 
34/SESCBL / 2011- 12 — Higher Education 

Technical Government Polytechnic College, 
Nedumangad — Construction of Women s 
Hostel 1, 28 , 42 , 333 

50,000 
4 5 / SESCBL/ 2011- 12 -- Asset Maintenance 2010 

Renovation of Casualty Entrance and 
Ground floor Lobby in OP Block at Medical 
College, Kottayam - 24,70, 003 

| 50,000 
5 6 /SESCBL /2011- 12 — Asset Maintenance — 

Renovation of Men s Hostel including 
re-wiring at Medical College Hospital, 
Kottayam - Y 19 ,00, 636 

50, 000 


2 


2 /എസ്. ഇ .എസ്. സി . ബി .എൽ./ 2011- 12 
തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് 
ലാബിൽ ജനറേറ്റർ റും നിർമ്മാണവും 
മറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികളും - ? 41,00 ,264 
3 /എസ്. ഇ .എസ്. സി. ബി.എൽ./ 2011- 12 
ഐ . എ . എച്ച്. വി. സി . പാലോട് ട്രെയിനീസ് 
ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം - 94,28,904 
4/ എസ്. ഇ .എസ്. സി. ബി .എൽ./2011- 12 
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഗവൺമെന്റ് 

പോളി ടെക്നിക് കോളേജ് നെടുമങ്ങാടിൽ 
വനി ത കളുടെ ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിട 
നിർമ്മാണം - 1 1,28,42,333 


50,000 


3 


50, 000 


4 


51 എ 


5/എസ്. ഇ .എസ്. സി . ബി .എൽ./ 2011- 12 
കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ 
അസറ്റ് മെയിന്റനൻസ് 2010 - - അത്യാഹിത 
വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവേശന വഴിയുടെയും 
ഒ. പി. ബ്ലോക്കിന്റെയും ഇടനാഴിയുടെയും 
( ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോർ ) പുനരുദ്ധാരണം - 
? 24,70,003 
6/എസ്. ഇ .എസ്. സി. ബി.എൽ. 2011- 12 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ 
അസറ്റ് മെയിന്റനൻസ് മെൻസ് ഹോസ്റ്റ 
ലിന്റെ വയറിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 
പുനരുദ്ധാരണം - 19,00,636 


Cost of tender form including VAT _ X 6 ,448 for 
Sl . No. 1 , 7 14, 768 for Sl. No. 2 , 3 20 , 072 for Sl. No . 3 , 
3 3 ,952 for Sl. No. 4 and 3 3, 016 for Sl. No . 5 . 

| Last date and time of receipt of tender - 29 - 6 - 2011 
upto 4 p . m . - 

Period of completion — 4 months for Sl. No . 1 , 
12 months for Sl. No . 2 , 18 months for Sl. No. 3 and 3 
months for Sl. Nos. 4 , 5. 

Class of Contractor - " A & " B Class for Sl. Nos. 
1, 4 , 5 and ‘ A ’ Class for Sl. Nos. 2 and 3 . 


50, 000 


5 


50, 000 
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ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ); 

ക്രമനമ്പർ 1- ന് ? 6, 448, ക്രമനമ്പർ 2- ന് ? 14 ,768 , 
ക്രമനമ്പർ 3- ന് ? 20,072, ക്രമനമ്പർ 4- ന് ? 3,952, ക്രമനമ്പർ 
5 - ന് ? 3,016 . 

ദർ ഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 29 - 6 - 2011, 4 മണി. 


- പ്രവർത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 
1- ന് 4 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 12 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 
18 മാസം, ക്രമനമ്പർ 4- നും 5 - നും 3 മാസം. 

കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് ക്രമനമ്പർ 1, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് 
“ എ ആന്റ് " ബി ക്ലാസ്, ക്രമമ്പർ 2 - നും 3- നും “ എ ക്ലാസ്. 

- പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷൻ - കമ നമ്പർ 1, 2, 3 
ഇവയ്ക്ക് ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, തിരു വ ന ന്ത പുരം, 
ക്രമബർ 4 - നും 5 - നും ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം പൊതു മരാമത്ത് വകു പ്പിന്റെ 
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത്എടുക്കാവുന്നതും 
പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടറും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് 
ഡാറ്റായും ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റാവുന്നവിധം 
എടുത്ത് പോസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകത കൊറി യർ 
സർവീസ്മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ട 
താണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം കിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


Cost of tender form (including VAT) — 17 ,576 for 
Sl. No . 1 and ? 14,040 for Sl. No . 2 . 

- Last date and time of receipt of tender - 29- 6- 2011 
up to 4 p . m . - 

Period of completion — 12 months for 
Sl. No.1 and 9 months for Sl. No. 2 . 
- Class of Contractor - " A Class. 

Name of Division - Pathanamthitta for Sl. No. 1 
and Alappuzha for Sl. No. 2 . 

The tender documents and other particulars 
can be downloaded from the PWD Website 
www .keralapwd. gov.in . The tender documents should be 
received this office before 4 p . m . on the tender date 
together with the cost of tender form (in the form of 
Demand Draft in favour of the undersigned ) and EMD . 
Only postal tender will be entertained and late tenders will 
be rejected. All other conditions are the same as those 
current in Kerala Public Works Department. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ദക്ഷി ണ മേ ഖല 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ആന്റ് ലോക്കൽ 
വർക്ക്സ്, തിരുവനന്തപുരം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
പൊതുമരാമത്ത് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറു 
കാരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
അതു സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം മുതൽ 4 മാസംവരെ 
ആയിരിക്കും. മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കകം 
തപാൽ മുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


( 2) 


- 


1 


No . BSC/ 1/2011 -12/DBGL/D8. 

26th May 2011 . 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from Registered 
Contractors of Kerala Public Works/Irrigation 
Department Class " A & " B category for the following 
works so as to reach this office on or before the date 
specified . Tenders will be opened at 4 .30 p . m . on the date 
specified by the undersigned or other authorized officers. 
Tenders should be submitted so as to reach the 
undersigned on or before date and time prescribed for 
each work as mentioned below by Registered Post/Speed 
Post/ Courier . 

Sealed tenders should be sent by Post only so as to 
reach the same within the prescribed date and time itself . 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
| കമ 

നിരതദ്രവ്യം 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
- നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
7 /എസ്. ഇ .എസ്. സി . ബി.എൽ./ 2011- 12 
അടൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് 
കോളേജിന്റെ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിട 

നിർമ്മാണം- Y 1,12,50,919 
2 8/എസ്. ഇ .എസ്. സി. ബി.എൽ./ 2011-12 

അസറ്റ്മെയിന്റനൻസ് ആലപ്പുഴ താലൂക്ക് 
ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ( കൊട്ടാരം ബിൽഡിംഗ്സ്) 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, പ്ലംബിംഗ് വർക്ക്സ് 
ഉൾപ്പെടെ - 3 89,50,078 

50 ,000 


50,000 


SI. 


EMD 


Tender No. and Name of 

Work with PAC 


No . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) : 
ക്രമനമ്പർ 1- ന് ? 17,556, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 14 ,040. 

ദർ ഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 29 - 6 - 2011, 4 മണി. 


1 


7/SESCBL /2011 - 12 — Construction of a 
building for Ladies Hostel to Government 
Polytechnic College, Adoor _ R 1,12,50,919 


50,000 


പ്രവർത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 
1- ന് 12 മാസം, ക്രമനനമ്പർ 2 - ന് 9 മാസം . 


2 8 /SESCBL / 2011- 12 — Asset maintentance 

Civil works including plumbing work related 
to renovation of Kottaram building in Town 
Hospital, Alappuzha - 3 89,50,078 


കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് " എ ക്ലാസ്. 

പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവി ഷൻ കമ ന മ്പർ 1- ന് 
പത്തനംതിട്ട, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ആലപ്പുഴ. 


50, 000 
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ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം 
മുമ്പുവരെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ 
നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് 
ടെണ്ടറും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റായും ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റാവുന്നവിധം 
എടുത്ത് പോസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കൊറി യർ 
സർവീസ്മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ട 
താണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബ 
ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


പൊതുമരാമത്ത്, ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിലെ അംഗീകൃത കരാറു 
കാരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്ര വച്ച 
കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
അതു സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം മുതൽ 4 മാസംവരെ 
ആയിരിക്കും. മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കകം 
തപാൽ മുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും - 9 /എസ്. ഇ .എസ്. സി . ബി.എൽ./ 2011 -12 - - കോട്ടയം 
ജില്ലാ വെറ്ററിനറി സെന്ററിനു വേണ്ടി പുതിയ ബ്ലോക്കിന്റെ 
നിർമ്മാണം - 22,64,238. 

നിരതദ്രവ്യം ? 50,000. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) - -- 
3 3 ,536. 

ദർ ഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 29 - 6 - 2011, 4 മണി. 


Office of the Superintending 
Engineer, Buildings 
South Circle , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 


Superintending Engineer. 


| RE - TENDER NOTICE 


കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് - “ എ അല്ലെങ്കിൽ " ബി 
ക്ലാസ്. 


പ്രവർത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 


പവർ ത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവി ഷൻ - ബിൽ ഡിംഗ് സ് 
ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം. 


No. BSC/1/2011-12/DBGL /D1. 

28th May 2011. 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of work is invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the 
Registered Contractors of Kerala Public Works/Irrigation 
Departments for the following work so as to reach this 
office on or before the date specified . Tenders will be 
opened at 4 . 30 p . m . on the date specified by the 
undersigned or other authorized officers. Tenders should 
be submitted so as to reach the undersigned on or 
before date and time prescribed for the work as mentioned 
below by Registered Post/Speed Post/Courier . 

Sealed tenders should be sent by Post only so as to 
reach the same within the prescribed date and time itself. 

Tender No. and Name of work with PAC — 9/SESCBL / 
2011- 12 — District Veterinary Centre, Kottayam — Construction 
of new block - 1 22 , 64 ,238 . 

EMD X 50 ,000. 


- ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം 
മുമ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും 
പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടറും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റായും ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റാവുന്നവിധം 
എടുത്ത് പോസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കൊറി യർ 
സർവീസ്മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ട 
താണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷം കിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ നകളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


Cost of tender form - 3 3,536 (including VAT). 


Office of the Superintending 
Engineer, Buildings 
South Circle, 
Thiruvananthapuram. 


(Sd.) 
Superintending Engineer. 


TENDER NOTICE 


Last date and time of receipt of tender - 29 - 6 - 2011 
up to 4 p . m . 

Class of Contractor - " A & B Class. 
Period of completion — 6 months. 
Name of Division - Buildings Division , Kottayam . 

The tender documents can be downloaded from the 
PWD Website (www .keralapwd .gov. in ) and the cost of 
tender form should be submitted along with the tender 
documents in the form of Demand Draft in favour of the 
undersigned . Only postal tenders will be entertained and 
late tenders will be rejected . All other conditions are the 
same as those current in Kerala Public Works Department. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ദക്ഷി ണ മ ഖലാ 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ( ബിൽഡിംഗ് ആന്റ് ലോക്കൽ 
വർക്സ്), തിരുവനന്തപുരം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 


No. BSC/ 1/ 2011 -12/DBGL /D12 . 

1st June 2011. 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of work is invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the Registared 
Contractors of Kerala PWD and Irrigation Department 
Class C and above category for the following work so as 
to reach this office on or before the date 
specified . Tenders will be opened at 4.30 p .m . on the 
date specified by the undersigned or other authorized 
officers. Tender should be submitted so as to reach the 
undersigned on or before date and time prescribed by 
Registered Post/Speed Post/ Courier. 
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Sealed tenders should be sent by post only so as to 
reach the same within the prescribed date and time itself . 

Tender No. and Name of work with PAC — 12 /SESCBL / 
2011 - 12 - - Kerala House , New Delhi - - Shifting of offices 
functioning in Cochin House to Mohan Singh Palace 
Civil works X 12,27, 846. 

- E . M . D . R 30, 700 . 


അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കൊറി യർ സർവ്വീസ് മു ഖന 
- ബന്ധ പ്പെട്ട ഓഫീസിൽ എത്തി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിശ്ചിത 
സമയത്തിനു ശേഷം കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് 
നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ നകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


Office of the Superintending Engineer , 
Buildings South Circle , 

- ( Sd .) 
Thiruvananthapuram . 

Superintending Engineer. 


TENDER NOTICE 


No. EL2 -625/2011 -12 . 

27th May 2011. 
The Superintending Engineer, PWD Electrical Wing , 
Thiruvananthapuram on behalf of the Governor of Kerala 
invites competitive tenders for execution of the works 
mentioned below from the Electrical Contractors by post/ 
hand so as to reach the office of the undersigned on or 
before 28 -6 - 2011 , 4 p . m . in sealed cover. At any 
circumstances, if the tender day happens to be a holiday 
then the next working day the tenders will be accepted 
and opened . 


| Sl. 


EMD 


Tender No. and Name of 

Work with PAC 


No. 


Cost of tender form — * 2 ,600 including VAT . 

Last date and time of receipt of tender — 28 -6 -2011 
upto 4 p . m . 

Period of completion - 3 months. 

Name of Division - KLC Construction Division , 
Thiruvananthapuram . 

The tender documents and other particulars can be 
downloaded from the PWD Website (www .keralapwd.gov .in ). 
The tender documents should be received office before 
4 p . m . on the tender date together with the cost of tender 
form (in the form of Demand Draft in favour of the 
undersigned ) and EMD . Only postal tenders will be 
entertained and late tenders will be rejected . All other 
conditions are the same as those current in Kerala Public 
Works Department. 

- ദക്ഷിണ മേഖലാ സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യർ, 
ബിൽഡിംഗ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്ക്സ്, കേരള ഗവർണ്ണർക്കു 
വേണ്ടിതാഴെപറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് അംഗീകൃത പൊതു 
മരാമത്ത് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിലെ കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസം മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 
മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കകം തപാൽ 
മുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പവ്യ ത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും – 12 /എസ്. ഇ .എസ്. സി. ബി .എൽ. 2011 - 12 - കേരള 
ഹൗസ്, ന്യൂ ഡൽഹി - കൊച്ചിൻ ഹൗസിൽ പ്രവർത്തിച്ചു 
വരുന്ന ഓഫീസ് മോഹൻസിംഗ് പാലസ്സിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിലേക്കു 
വേണ്ടിയുള്ള സിവിൽ മരാമത്ത് പണികൾ ? 12 ,27,846. 

നിരതദ്രവ്യം X 30,700. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ? 2,600 വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 6 - 2011, 4 മണിവരെ. 

കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് " സി യും അതിനുമുകളിലും. 
പ്രവൃത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 

പവ്യത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവി ഷൻ - കെ . എൽ. സി . 
കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിവിഷൻ. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം 
മുമ്പ് വരെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ 
നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച 
ടെണ്ടറും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി 
ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റാവുന്നവിധം എടുത്ത പോസ്റ്റൽ 


- 1 27 /2011 - 12 - Electrification of Kitchen Block 

at Kerala House, New Delhi in Connection 

with the renovation work — 6 ,44,322 - 16,200 
2 28/ 2011 -12 - Electrification of Office Block 

of Kerala House , New Delhi at Mohan Singh 
Palace, NewDelhi _ R 20 ,50 ,000 

50 , 000 
3 29/2011-12 - SITC of new AC and renovation 

of existing AC of Office Block of Kerala 
House , New Delhi at Mohan Singh Palace, 
New Delhi _ R 10,00,000 

25, 000 


Cost of tender form - 1, 300 + KVAT 4 % for 
Sl . No. 1, 3 3, 100 + KVAT 4 % for Sl . No . 2 and 3 2 ,000 + 
KVAT 4 % for Sl. No. 3 . 


Last date of request of application for tender 
27 -6 - 2011 at 1 p . m . in the Office of the Superintending 
Engineer, PWD Electrical Wing , Thiruvananthapuram . 


- Last date and time of receipt of tender - 28 - 6 - 2011 
at 4 p. m . in the Office of the Superintending Engineer, 
PWD Electrical Wing , Thiruvananthapuram . 


- Date and time of opeining of tender - 28 - 6- 2011 
at 4.30 p. m . in the Office of the Superintending Engineer, 
PWD Electrical Wing, Thiruvananthapuram. 
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Qualification of Contractors — PWD /CPWD/MES 
Registered ‘ A ’ Class Contractor for Sl. Nos . 1 , 2 and 
Registered manufacture / distributors /Contractors for 
Sl. No . 3 . 


Time of completion — 2 Months . 

Intending tenders for the work should request in 
writing to the Superintending Engineer, PWD Electrical 
Wing , Thiruvananthapuram upto the time mentioned 
above . The tender forms will be issued from the Office of 
the Superintending Engineer ( Electrical ), P W D 
Thiruvananthapuram on 10 -6 - 2011 to 27 -6 - 2011. Tender 
accompanied without sufficient EMD and fully filled up 
Preliminary Agreement on Kerala Stamp Paper worth 100 
will be rejected . All conditions regarding tender prevailing 
in the PWD are applicable to this case also . 


- ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 
നികുതിയും ചേർത്ത്ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയം വരെ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ) ഓഫീസിൽ നിന്നും 10 - 6- 2011 
മുതൽ ദർഘാസ് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ നിശ്ചിത 
യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ 
കൂടെ ? 100 മുദ്രഎത്ര ത്തിൽ പിലി മി നറി എഗ്രിമെന്റും 
(പവ്യത്തിക്കു വേണ്ട നിര ത ദ വ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് 
മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
ഓഫീസർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് ദർഘാസ്ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ്, പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ളമുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ നേരിട്ടോ തപാലിലോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം യാതൊരു 
കാരണവശാലും ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


Office of the Superintending 
Engineer, PWD Buildings 
and local works, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Superintending Engineer 

| ( Electrical ). 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നിരതദ്രവ്യം 


ക്രമ 

- ടെണ്ടർ നമ്പരും 
നമ്പർ - പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


16,200 


1 27/ 2011- 12 - കേരളാ ഹൗസ്, ഡൽഹിയിലെ 

അടുക്കളഭാഗത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണ 
പ്രവൃത്തികൾ ? 6, 44, 322 
28 / 2011 - 12 - ന്യൂ ഡൽഹി മോഹൻ സിംഗ് 
പാലസിലെ കേരള ഹൗസ് ഓഫീസിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികൾ - 
3 20,50 ,000 


നമ്പർ 625 ഇ / 2011-12. 

2011 മേയ് 28. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഓഫീസർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തിയ്ക്ക് ദർഘാസ് 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ്, പ്രവർത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ നേരിട്ടോ 
തപാലിലോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം 
യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ 
അടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 30/2011 - 12 
തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് പടിഞ്ഞാറ് 
ഭാഗത്ത് ഒരു പാസ്സഞ്ചർ ലിഫ്റ്റ് ( 10 പേർ) വിതരണംതുകയുടെ 
ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ. 

നിരതദ്രവ്യം ഉദ്ധരിക്കുന്ന തുകയുടെ 2.5 % ( പരമാവധി 
3 50,000 ) . 


50 ,000 


3 29/ 2011- 12 - ന്യൂ ഡൽഹി മോഹൻ സിംഗ് 

പാലസിലെ കേരള ഹൗസ് ഓഫീസിൽ 
എ . സി . വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കലും 
നവീകരണവും ? 10 ,00, 000 


25 , 000 


ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില ക മ നമ്പർ 1- ന് 
? 1,300 + വാറ്റ് 4 %, ക മ നമ്പർ 2 - ന് ? 3, 100 + വാറ്റ് 4 %, 
ക്രമനമ്പർ 3 - ന് ? 2,000 + വാറ്റ് 4 %. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 27 - 6- 2011, 1 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും - 28 -6- 2011 , 4 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28 -6 -2011, 
4 .30 മണി. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില R 2,500. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 20 - 6 -2011, 1 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 21- 6 - 2011, 4 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 21 - 6- 2011, 
4 .30 മണി. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി-- 2 മാസം. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - ക്രമനമ്പർ 1- നും 2 - നും PWD / 
CPWD / MES " A Class രജിസ്ട്രേഷൻ, കമനമ്പർ 3 - ന് അംഗീകൃത 
നിർമ്മാതാക്കൾ വിതരണക്കാർ കരാറുകാർ. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 75 ദിവസം. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - കോനേമിത്സബുഷി, ഫുജി 
എന്നീ നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നുമാത്രം. 

ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 


21st JUNE 2011] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


409 


( 2 ) 


- ( 3) 


- 37 / 2011- 12- -വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉദ്ധരി 
നിർമ്മിക്കുന്ന വനിതാ ഹോസ്റ്റലിന്റെ ക്കുന്ന 

വ ദ തീക ര ണ ത്തി ന് വദ ത തുകയുടെ 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് - 2 . 5 % 


നികുതിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയംവരെ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ) ഓഫീസിൽ നിന്നും 16 -6 - 2011 
മുതൽ 21 - 6 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വ രെ നിശ്ചിത 

യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ 
കൂടെ ? 100 മുദ്രഎത്ര ത്തിൽ പിലി മി നറി എഗ്രിമെന്റും 
പ്രവർത്തിക്കു വേണ്ട നിര ത ദ വ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിലെ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച്മറ്റെല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാ യി രിക്കും. കൂടു തൽ 
വിവ ര ങ്ങ ൾ ഈ ഓ ഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽഅന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


- 38 / 2011 - 12 -വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലെ ഒന്നും രണ്ടും കാത്ത് 
ലാബുകളിലെ ഓപ്പറേഷൻ തീയേറ്ററുകളുടെ 
അധിക വദ തീകരണം ? 9,64,574 24, 150 
- 39 / 2011-12 വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉദ്ധരി 
നിർമ്മിക്കുന്ന വനിതാ ഹോസ്റ്റലിന്റെ 

ക്കുന്ന 
വൈദ്യുതീകരണത്തിന് സീലിംഗ് ഫാൻ, തുകയുടെ 
എക്സാസ്റ്റ് ഫാൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് | 2. 5 % 
-- 40/ 2011 - 12 - - തിരുവനന്തപുരം കെ . സി . എസ്. ഉദ്ധരി 
പണിക്കേഴ്സ് ഗ്യാലറിയിൽ എയർ കണ്ടീഷനർ ക്കുന്ന 
യൂണിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ തുകയുടെ 

2 . 5 % 
- 11 41/ 2011 -12 - പാലോട് ചീഫ് ഡിസീസ് 

ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആഫീസിന്റെ ( താഴത്തെ 

നില ) പുനർ വൈദ്യുതീകരണം ? 5,99,788 15, 000 
- 42 / 2011- 12 - പൂജപ്പുര ആയൂർവ്വേദ മെറ്റേണിറ്റി ഉദ്ധരി 
ആശുപത്രിയിലെ 150 ബെഡ് വാർഡിൽ ക്കുന്ന 
ബെഡ് കം പാസഞ്ചർ ( 13 പേർ) ലിഫ്റ്റ് തുകയുടെ 
വിതരണം ചെയ്ത സ്ഥാപിക്കൽ 

2 . 5 % 


നമ്പർ ഇ . എൽ.2 -625/ 2 / 2011- 12. 

2011 മേയ് 30. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഓഫീസർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് പ്രവർത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ നേരിട്ടോ 
ത പാലിലോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

നിശ്ചിത 
സമയത്തിനുശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത 
ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം ദർഘാസ് 
സ്ഥീകരിക്കുന്നതുമാണ്. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


നിരതദ്രവ്യം 


ടെണ്ടർ നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


5 


( 1) 


( 2 ) 


| (3 ) 


ഉദ്ധരി 
ക്കുന്ന 
തുകയുടെ 
2 . 5 % 


1 31/2011-12 - തിരുവനന്തപുരം എസ്സൻഡൻസ്, 
കന്റോൺമെന്റ് കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ നിർമ്മി 
ക്കുന്ന ആറ്മന്തി മന്ദിരങ്ങളിൽ എയർ 
കണ്ടീഷനർ യൂണിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ് 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 
2 32/ 2011 -12 - ടി ടി ടി ആറ്മന്ത്രി മന്ദിരങ്ങളിൽ 

വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾ ടി 


ദർ ഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് 
1, 8 0 0 + കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 %, കമനമ്പർ 2 - ന് 
700 + കെ . വി . എ . റ്റി. @ 4 %, ക്രമനമ്പർ 3 - നും 6- നും 1 1,600 + 
കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 %, കമനമ്പർ 4 - ന് ? 1, 400 + 
കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 %, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് ? 2,600 + കെ . വി. എ . 
റ്റി . @ 4 %, കമനമ്പർ 7 - നും 9 - നും ? 600 + കെ . വി . 
എ . റ്റി . 4 % , കമനമ്പർ 8 - ന് ? 2, 000 + കെ . വി . എ . റ്റി . 4 % , 
ക്രമനമ്പർ 10 - ന് ? 900 + കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 %, ക്രമനമ്പർ 11 - ന് 
? 1,200 + കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 %, കമനമ്പർ 12 - ന് ? 3, 400 + 
കെ . വി . എ . റ്റി . 4 %. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതിയും സമയവും -- 23 - 6 - 2011, 1 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 24 - 6 - 2011, 4 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 24 - 6 -2011 , 
4 . 30 മണി. 


ഉദ്ധരി 
ക്കുന്ന 
തുകയുടെ 
2 . 5 % 


26, 100 


- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- - കമനമ്പർ 1, 3, 7, 8, 
10 - ന് 30 ദിവ സം , കമനമ്പർ 2 - ന് 20 ദിവസം, 
കമനമ്പർ 4 - നും 11 - നും 25 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 5 - നും 12 - നും 
90 ദിവസം, കമനമ്പർ 6 - ന് 9 മാസം, ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 21 
ദിവസം. 


17 ,400 


3 33 / 2011- 12 -- തിരുവന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് 
- അനലിസ്റ്റ് ലബോറട്ടറിയുടെ പുനർ വൈദ്യു 
തീകരണവും അധിക വൈദ്യുതീകരണവും 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 10 ,43,829 
4 34 /2011 -12 - തിരുവന്തപുരം ജഗതിയിലുള്ള 

ബധിരവിദ്യാർത്ഥികളുടെ വൊക്കേഷണൽ 
ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനോടനുബന്ധി 
ച്ചുള്ള ഹോസ്റ്റലുകളുടെ പുനർ വൈദ്യുതീ 

കരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) ? 6,94,324 
5 35/ 2011-12- തിരുവന്തപുരം എം. എൽ. എ . 

ഹോസ്റ്റലിലെ പുതിയ ബ്ലോക്കിലും, 
ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഹോമിലും ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ 

സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കൽ { 16,89,240 
6 36 /2011-12 തൈക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് 
ഹൗസിലെ കേന്ദ്രീകൃത എയർ കണ്ടീഷണർ 
പ്ലാന്റിന്റെയും 100 കെ . വി. എ ജനറേറ്ററിന്റെയും 
പരിപാലനവും പ്രവർത്തിപ്പിക്കലും ( 1-7 - 2011 
മുതൽ 31- 3- 2012 വരെ) - 1,82,460 


42,250 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത കമനമ്പർ 1, 2, 7 , 9, 10 
ഇവയ് ക്ക് അംഗീ ക ത നിർമ്മാ താ ക്കൾ| വിത ര ണ ക്കാർ, 
ക്രമനമ്പർ 3- നും 4 - നും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
" എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷൻ, ക്രമനമ്പർ 5- ന് പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലെ ഈ മേഖലയിലുള്ള അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങൾ, 
ക്രമനമ്പർ 6- ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്" എ ക്ലാസ്രജിസ്ട്രേഷൻ 
എ . സി . പ്ലാന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്തുള്ള പരിചയം, ക്രമനമ്പർ 
8 - നും 11- നും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് " എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേ 
ഷൻ, കമനമ്പർ 12 - ന് കോനേ/മിത്സബുഷി/ഫുജി എന്നീ 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്ന് മാത്രം. 


19, 600 


21st JUNE 2011] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


41 0 


( 3) 


ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 
നികുതിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം 
പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയംവരെ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ) ഓഫീസിൽ നിന്നും 20 - 6 -2011 
മുതൽ 24- 6- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് 
വിതരണംചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെകൂടെ ? 100 മുദ്രപ്പത 
ത്തിൽ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി നിരതദ 
വ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവ 
ശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിലെ പ്രവർത്തി 
കളെ സംബന്ധിച്ച മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായി 
രിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


ചീഫ്എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത്ബിൽഡിംഗ്സ് 
ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സസ്, 
തിരുവനന്തപുരം. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


30 , 000 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

[ നമ്പർ 4 / ഇഇ /2011 - 12 ) 
നമ്പർ ഡി. ബി.( ജന) 2388 / 88 . 

2011 മേയ് 30. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
നിരത്തുകളും പാല ങ്ങളും, ആല പ്പു ഴ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


6 120 / ഇഇ / 2011 -12 - എടത്വാ പഞ്ചായത്തിൽ കോയിൽ 
മുക്ക് ഇല്ലംപള്ളിപ്പടി- അഞ്ചക്കലം കിഴക്കേ 
പറ മ്പ് കോ ള നി റോഡിൽ ഉ പ രി തലം 

പുതുക്കലും കലുങ്ക് വീതികൂട്ടലും X 7 ലക്ഷം 17,500 
7 121/ ഇഇ/ 2011- 12 - എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 

പച്ച ജംഗ്ഷൻ - ചങ്ങംകരി കടത്തു കടവു 
റോഡിൽ 0 / 550 മുതൽ 1/ 7 00 വരെ 
ഉപരിതലം പുതുക്കൽ - 14 ലക്ഷം 

35,000 
8 122 / ഇഇ / 2011 -12 - രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 

രാമങ്കരിപാലം എൽ. പി . എസ്. പാലം റോഡിൽ 
കി . മീ . 0 / 0 0 0 മു ത ൽ 0 / 2 5 0 വരെ 
7 8 ലക്ഷം 

20 ,000 
9 123/ ഇഇ /2011-12 - രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 

ആറ്റുകടവ്- മുക്കം റോഡിൽ 0 / 000 മുതൽ 

0 / 300 വരെ- 7 12 ലക്ഷം 
10 124/ ഇഇ / 2011 - 12 - നീലം പേരൂർ ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ- ലൂർദ് 
മാതാ ചർച്ച് റോഡിൽ കി . മി. 0/ 000 മുതൽ 
0/ 450 വരെ- 7 10 ലക്ഷം 

25,000 
11 125 / ഇഇ/ 2011 -12 -- കാവാലം ഗ്രാമ പഞ്ചായ 

ത്തിൽ തിരുവിലങ്ങാട് ക്ഷേത്രം എണ്ണാറിൽ 
മോട്ടർ തറ - മാണിക്ക മം ഗലം ക്ഷേത്രം 

കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 0/ 200 വരെ - 15 ലക്ഷം 37,500 
12 126/ ഇഇ /2011 - 12 - കാവാലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ, 

തട്ടാശ്ശേരി പി . ഡബ്ളിയു . ഡി. റോഡ്- 
എൽ.എഫ്.എച്ച്. എസ്. റോഡിൽ കി. മി. 0/ 000 
മുതൽ 0/ 350 വരെ 7 8 ലക്ഷം 

20 ,000 
13 127 / ഇഇ/ 2011- 12 - മുട്ടാർ പഞ്ചാ യ ത്തിൽ 

വാടാപ്പറമ്പ്- ഹരിജൻ ശ്മശാനം റോഡിൽ 
(200 മീ .) { 5 ലക്ഷം 

12 ,500 
14 128/ ഇഇ / 2011- 12 - തലവടി പഞ്ചായത്തിൽ 

കൊച്ചു കടത്തിൽപടി- പൂന്തുരുത്തി റോഡ് 
( 500 മീ .) * 12 ലക്ഷം 

30, 000 
15 129 / ഇഇ / 2011- 12 - നീലം പേരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായ 

ത്തിൽ ചക്കചമ്പക്ക - കടവന്തുമൂല റോഡ് - 
(2 കി . മീ .) - ( 14 ലക്ഷം 

35 ,000 
16 130/ ഇഇ / 2011-12 - വെളിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായ 

ത്തിൽ പുളിംചുവട്- കപ്പേളപ്പള്ളി റോഡ് 
(1 കി . മീ.) 0/ 000 മുതൽ 0/ 350 വരെ 7 8 ലക്ഷം 

| 20,000 
17 131/ ഇഇ / 2011- 12 - വള്ളിക്കുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായ 

ത്തിലെ പടയണിവട്ടം -കണ്ണനാംകുഴി റോഡ് 
കി . മീ. 0/ 000 മുതൽ 1/000 വരെ ? 10 ലക്ഷം 25,000 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്ത് 
റോഡുകൾ ഒറ്റത്തവണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 

പുനരുദ്ധാരണം 


- 1 


20,000 


17 ,500 


- 115 ഇള / 2011- 12 - വീയപുരം പഞ്ചായത്തിൽ 
എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗം മുതൽ കരിമ്പോളി 
കലുങ്ക് വരെ കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 
0 / 3 6 0 വരെ 20 എം . എം . ഘനത്തിൽ 

ഉപരിതലം പുതു ക്ക ൽ - 8 ലക്ഷം 
2 116 ഇഇ /2011- 12 - ടി വാലിൽപ്പടി- ച ക്കു പടി 

റോഡിൽ കി. മീ . 0/ 000 മുതൽ 0/ 320 വരെ ടി 

7 ലക്ഷം 
3 117/ ഇഇ / 2011 - 12 - വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 

വാർഡ് 4 - ലും 5 - ലും മേൽപാടം എസ്. ബി . റ്റി . 
ജംഗ്ഷൻ- കൊടുത്തൂർ റോഡിൽ കി. മീ. 0/ 000 
മുതൽ 0/ 900 വരെ - ? 8.75 ലക്ഷം 
4 118 / ഇഇ/ 2011-12 - തല വടി പഞ്ചാ യ ത്തിൽ 

മൂലക്കാട്ടു പടി-മുത്താരമ്മൻ കോവിൽ റോഡിൽ 
ഉപരിതലം പുതുക്കൽ - ൽ 8 ലക്ഷം 
119 / ഇഇ / 2011 - 12 - വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 
6 -ാം വാർഡിൽ വെള്ളം കുളങ്ങര ക്ഷേത്രം 
ഇല വ ന്തറ റോഡ് കി . മീ . 0 /000 മുതൽ 
0 / 900 വരെ - 1 8.20 ലക്ഷം 


| 21,900 


18 132 / ഇഇ / 2011 - 12 - - വള്ളികുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായ 

ത്തിലെ പുത്തൻ ചന്ത -കാഞ്ഞിരംത്തും മൂട് 
( മാമൽ ചന്ത ) കി. മീ. 0/ 000 മുതൽ1/ 800 വരെ- 
? 10 ലക്ഷം 

- 25,000 


20 ,000 


5 


19 133/ ഇഇ/ 2011 - 12 - പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ 

ഒന്നാം വാർഡിലെ പായൽ കുളങ്ങര അഞ്ചാലും 
കാവ് ടെമ്പിൾ റോഡ് കി. മീ. 0/000 മുതൽ 
0/ 630 വരെ ? 20 ലക്ഷം 


20,500 


50 ,000 


21st JUNE 2011 ] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


411 


( 3 ) 


( 1) 


22 , 500 


37 ,500 


| 20 134/ ഇഇ / 2011- 12 - അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക്പഞ്ചായ 

ത്തിലെ 12 , 15 , 16 വാർഡിലെ എൻ. എച്ച്. 
എസ്. എൻ. ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പടിഞ്ഞാറേക്കുള്ള 
റോഡ് കി . മീ. 0/ 000 മുതൽ 0/ 650 വരെ 
ൽ 10 ലക്ഷം 

25,000 
21 135/ ഇഇ/ 2011 - 12 - അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക്പഞ്ചായ 

ത്തിലെ 10 -ാം വാർഡിലെ എൻ. എച്ച്. 
വളഞ്ഞവഴി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കിഴക്കോട്ടുള്ള 

റോഡ് കി. മീ. 0/ 000 മുതൽ 0 /700 വരെ - 
3 10 ലക്ഷം 

25,000 
22 136/ ഇഇ/ 2011 - 12 - അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക്പഞ്ചായ 

ത്തിലെ 13 - 14 -ാം വാർഡുകളിലെ ലേലത്തറ 
മുതൽ വടക്ക് കാർഗിൽ ജംഗ്ഷൻ വരെ കി. മീ . 

0/ 000 മുതൽ 0/ 370 വരെ - 10 ലക്ഷം 25,000 
23 137 / ഇഇ/ 2011- 12 - തകഴി പഞ്ചായത്തിലെ 4 -ാം 

വാർഡിലെ തെന്നടി, തെന്നടിപ്പള്ളി ഡീസന്റ് 
ജംഗ്ഷൻ വഴി തട്ടാരു പറമ്പു റോഡ് കി . മീ . 

0/ 000 മുതൽ 0/730 വരെ ? 15 ലക്ഷം 37,500 
24 138/ ഇഇ /2011-12 - അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് പഞ്ചായ 

ത്തിലെ 10 -ം 13 -ാം വാർഡുകളിലെ നവരാക്കൽ 
ടെമ്പിൾ മുതൽ പുതുപുരയ്ക്കൽ റോഡ് കി. മീ. 
1/ 050 മുതൽ 1/850 വരെയും സൈഡ് റോഡും 

Y 15 ലക്ഷം 
25 139 / ഇഇ / 2011- 12 - അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് പഞ്ചായ 

ത്തിലെ1 2 -ാം വാർഡിലെ അമ്പലപ്പുഴ ഹെൽത്ത് 
സെന്റർ മുതൽ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് റോഡ് 
കി. മീ. 0/ 000 മുതൽ 0/ 300 വരെയും സൈഡ് 
റോഡും - ? 10 ലക്ഷം 

25,000 
26 140 / ഇഇ / 2011 - 12 - മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് 

പടേഴത്ത് വെളി- കറുകത്തറ റോഡ് 0/ 000 
മുതൽ 1/ 000 കി . മീ . വരെ- ( 30 ലക്ഷം - 50 ,000 
141/ ഇഇ / 2011 - 12 - മ ാര രി ക്കു ള ം ത ക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് പഴയ കാട്- കരിങ്ങാട്ടുകുഴി റോഡ് 

കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ 1/000 വരെ ? 30 ലക്ഷം 50,000 
28 142 / ഇഇ/ 2011-12 - മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് 

കണ്ണക്കൂർ- പറവെക്കൽ റോഡ് കി . മീ. 0/ 000 
- മുതൽ 0 / 800 വരെ - 25 ലക്ഷം 

50,000 
29 143 / ഇഇ/ 2011-12 - ആര്യാട് പഞ്ചായത്ത്ചെമ്പന്തറ 

അമ്പലം റോഡ് ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 
അതിർത്തി റോഡ് കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 
0 / 900 വരെ - 20 ലക്ഷം 

50,000 
30 144/ 20/ 2011 -12 - ആ ര്യാ ട് പ ഞ്ചാ യ ത്ത് 
- സുബ്രമണ്യം അമ്പലം മുതൽ എ . കെ . ജി . 

റോഡ് 0/ 000 മുതൽ 2/ 000 വരെ - 50 ലക്ഷം 50 ,000 
31 145 / ഇഇ/ 2011 - 12 - ആലപ്പുഴമുനിസിപ്പാലിറ്റി 

യിലെ ആലിശ്ശേരി റോഡ് { 13 ലക്ഷം 32,500 
32 146 / ഇഇ / 2011 - 12 - ആലപ്പുഴമുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 

കാഞ്ഞിരംചിറ വികസന റോഡ് കി. മീ. 0/ 000 
മുതൽ 0/680 വരെ - 1 12 ലക്ഷം 

30 , 000 


33 147 / ഇഇ/ 2011 - 12 - ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

മാളിക മുക്ക്- മന്നാനം റോഡ് കി . മി. 0/ 00 
മുതൽ 0 / 160 വരെയും ( റീച്ച് 1) 0 / 000 മുതൽ 

- 0 / 135 വരെയും ( റീച്ച് 2 ) - 7 ലക്ഷം 17 ,500 
- 34 148/ ഇഇ ) 2011 -12 - ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

കുറകപ്പള്ളി വിവിധഭാരതി റോഡ് കി . മി.0 / 000 
മുതൽ 0 / 950 വരെ - 9 ലക്ഷം 
149/ ഇഇ / 2011-12 - ആലപ്പുഴമുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 
പാലക്കുളം- കൊച്ചിത്തറ ഭജനമഠം റോഡ് 

കി. മീ . 0 / 000 മുതൽ 1/ 050 വരെ - 10 ലക്ഷം 25,000 
36 150/ ഇഇ / 2011- 12 - ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 

ഔവേഴ്സ് കാഞ്ഞിരം ചിററോഡ് ചെ . 0/ 000 
മുതൽ 0 /700 വരെ - 6 ലക്ഷം 

15 , 000 
37 151/ ഇഇ/ 2011-12 - ആലപ്പുഴമുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 

എച്ച്. ബി. പാദം ചെറിയിൽ പാദം കുടുംബശ്രീ 
റോഡ് ചെ . 0/00 മുതൽ 1/050, 2 -ാം റീച്ച് 0/00 
മുതൽ 0/160 വരെ - 15 ലക്ഷം 

- 37 , 500 
38 152 /ഇഇ)/2011 -12 - ആര്യാട് പഞ്ചായത്ത്വള്ളപ്പാടി 

പാലം മുതൽ എൻ.എച്ച്. കപ്പുച്ചിയാൻ ആശ്രമം 
റോഡ് ചെ . 0 / 00 മുതൽ 0 / 400 വരെ - 
10 ലക്ഷം 

- 25,000 
- 39 153/ ഇഇ / 2011 - 12 - ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 

താഴ ത്തു പറമ്പു റോഡ് ചെ . 0 / 00 മുതൽ 
0/ 400 വരെ 3 10 ലക്ഷം 

25 , 000 
40 154/ ഇഇ / 2011- 12 - ആലപ്പുഴമുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 

ഗുരുമന്ദിരം കുതിരപ്പന്തി റോഡ് ചെ . 0/ 00 മുതൽ 
0/ 350 വരെ - 8 ലക്ഷം 

| 20, 000 
41 155 / ഇഇ / 2011- 12 -- മാരാരിക്കുളം തെക്ക്പഞ്ചായത്ത് 
പൂങ്കാവ്, ലെവൽ ക്രോസ് മുതൽ നെഹറുട്രോഫി 
റോ ഡ് ചെച . 0 / 0 0 മു ത ൽ 1 / 0 0 വ ര 
30 ലക്ഷം 

50 , 000 
42 156 / ഇഇ / 2011 - 12 - മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് 

എസ് കനാൽ റോഡ്- കലവൂർ ബ്രിഡ്ജ് മുതൽ 
വളവനാട് റോഡ് 0/ 00 മുതൽ 1/ 00 വരെ - 
9 30 ലക്ഷം 

50 , 000 
43 157/ ഇഇ/ 2011- 12- - ആലപ്പുഴമുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 

പാലക്കുളം കറുകപ്പള്ളി റോഡ് ചെ . 0/ 00 മുതൽ 
0 / 850 വരെ - 10 ലക്ഷം 

| 25, 000 
158/ ഇഇ/ 2011 - 12 - ആ ര ്യാ ട് പ ഞ ാ യ ത്ത് 
എൻ. ആർ. വി . ആസ്പിൻ വാൾ റോഡ് 

ചെ . 0/ 00 മുതൽ 0/ 700 വരെ ? 20 ലക്ഷം 50,000 
45 159 / ഇഇ)/ 2011- 12 - മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ 

പാട്ടം വഴി റോഡ് ചെ . 0/ 00 മുതൽ 1/ 00 
വരെ X 30 ലക്ഷം 

50 , 000 
46 160/ ഇഇ / 2011- 12 - മുട്ടാ ർ പഞ്ചാ യ ത്തി ല 

ക വ ല ക്ക ൽ പാലം - മി ത മ രി ക്ഷേത്രം- 
എ ൽ . പി . എ സ് . പ ാ ല ന റ ാ ഡി ൽ 
20 മി . മീ. ഘനത്തിൽ ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ് 
ജോലികൾ - 13 ലക്ഷം 

- 32 , 500 
161/ ഇഇ / 2011- 12 - മാരാരിക്കുളം തെക്ക് പഞ്ചായ 
ത്തിലെ കോൾഗേറ്റ്- സ്വയം പ്രഭ റോഡ് 
കി . മീ . 0 / 00 മുതൽ 100 വരെ ( 25 ലക്ഷം 50,000 
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ജില്ലയിലെ പ്രധാന റോഡുകളുടെ 

പുനരുദ്ധാരണം 
48 162 / ഇള / 2011 - 12 - ചെങ്ങന്നൂർ മാന്നാർ റോഡ് 

കി. മീ . 0/ 950 മുതൽ 1/250 വരെ ? 7.10 ലക്ഷം 17,750 
49 163 ഇഇ / 2011- 12 - റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ ആലപ്പുഴ 

യുടെ കീഴിലുള്ള വിവിധ റോഡുകളിൽ കുഴി 
അടയ്ക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഷെൽമാക്ക് പി .ആർ. 
അം ഗീ കൃത ഡീലർമാർ മുഖേന വാങ്ങി 
ആലപ്പുഴ ഡിവിഷൻ സ്റ്റോറിൽ എത്തിക്കുന്ന 
ജോലി - 7.07 ലക്ഷം 

17 , 700 
50 164 / ഇഇ/ 2011 - 12 - ഡിപ്പോസിറ്റ് ജോലികൾ 

കായംകുളം- തിരുവല്ല റോഡ് കി . മീ . 0 /11 
മുതൽ 12 / 00 വരെ ബി . എസ്. എൻ. എൽ. 

കേബിളുകൾ കുഴിച്ചിട്ടതുമൂലമുള്ള അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 15 ലക്ഷം 

37 , 500 
51 165 /ഇഇ / 2011- 12 - വലിയകലവൂർ ക്ഷേത്രം റോഡ് 

കി . മീ . 0/ 00 മുതൽ 1/ 00 വരെ ? 25 ലക്ഷം 50,000 
52 166/ ഇഇ / 2011- 12 - പൂ ങ്കാവ് ബണ്ട് മുതൽ 

എൽ. എച്ച്. പൂങ്കാവ് ജംഗ്ഷൻ വരെ 0 / 00 
മുതൽ 0 / 700 വരെ ( 14 ലക്ഷം 

35 ,000 


പുനർ ദർഘാസ് 
വിവിധ പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളുടെ ഒറ്റത്തവണ 
പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി പുനരുദ്ധാരണം 


ദർ ഘാസ് പ്രമാണം സ്വീക രി ക്കു ന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 27 - 6- 2011, 5 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28- 6 - 2011 , 
11. 30 മണി. 

-- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമ നമ്പർ 1, 2 , 3, 
5 , 6, 8 , 12 , 13 , 16 , 33 , 34 , 36, 40 , 48, 52, 53, 59, 60 
ഇവയ്ക്ക് 4 മാസം, ക്രമനമ്പർ 19 , 26, 27, 28, 29, 41, 42, 44, 
45, 47 , 51 ഇവയ്ക്ക് 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 30 - ന് 7 മാസം, ക്രമ 
നമ്പർ 49 - ന് 12 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 5 മാസം. 

-- ടെണ്ടർ ഫോറവും ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളും പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നും ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്യാവുന്നതാണ് ( www. keralapwd.gov.in ). 

- പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകൾ 
സഹിതം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ്, റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ആലപ്പുഴ 
688 001 എന്ന വിലാസത്തിൽ പോസ്റ്റ്/ അംഗീകൃത കൊറിയർ 
വഴി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് നമ്പർ 164- ന് ഷെൽ 
മാർക്ക് പി .ആർ. ന്റെ അംഗീകൃത- വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും 
മാത്രമേ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 
| 1. ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂൾ 
- 2. ടെണ്ടർ ഫോം 
- 3. കോൺടാക്ട് ലൈസൻസിന്റെ ( വാലിഡിറ്റി തെളിയി 
ക്കുന്ന പേജ് ഉൾപ്പെ ടെ ) ഗ സ റ്റഡ് ഉദ്യോ ഗ സ്ഥൻ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്. 
- 4 . ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ( ടെണ്ടർ ഫോം പ്രകാരം) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, റോഡ്സ് 
ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ എന്ന പേരിൽ ആലപ്പുഴ എസ്. ബി . ഐ . 
, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ബ്രാഞ്ചിൽ. മാറാവുന്ന ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് 
ഡാറ്റ്. 

5. ? 100 വില യുള്ള മുദ്രഎത്ര ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ്. 
6. ടെണ്ടറിന് ആവശ്യമായ നിര തദവ്യം ( നാഷണൽ 
സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 
കിസാൻ വികാസ് പ്രത, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
പി . ഡബ്ല . ഡി . " റോഡ് സ് ഡിവിഷൻ ആല പ്പു ഴയുടെ 
പേരിലുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് മുതലായവ.) 

- ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മേൽപ്പടി ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, നിരത്തുകളും 

( ഒപ്പ്) 
പാലങ്ങളും, വിഭാഗം, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ആലപ്പുഴ. 

എഞ്ചിനീയർ. 


53 167/ ഇഇ/ 2011 - 12 -- തലവടി പഞ്ചായത്തിലെ 

അമ്പറയിൽ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കൊച്ചമ്മനം 
ജംഗ്ഷൻ വരെ 20 മി . മീ . ഘനത്തിൽ ചിപ്പിംഗ് 
കാർപ്പെറ്റ് ജോലികൾ - 6 ലക്ഷം 

15,000 
54 168 / ഇഇ/ 2011 - 12 - കൈനകരി പഞ്ചായത്തിൽ 

ആയിരവെളി ജെട്ടി മുതൽ ബേക്കറി ജംഗ്ഷൻ 

വരെ കി. മി 0/ 00 മുതൽ 1/ 000 വരെ ( 15 ലക്ഷം 37,500 
55 169 / ഇഇ / 2011-12 -- നെടുമുടി പഞ്ചായത്ത് 7 -ാം 

വാർഡിൽ തോട്ടയ്ക്കാട് കവലയ്ക്കൽ റോഡ് 

കി . മീ . 0/ 00 മുതൽ 1/ 150 വരെ ( 15 ലക്ഷം 37,500 
56 170 / ഇഇ / 2011 -12 - നെടുമുടി പഞ്ചായത്ത് 7 -ാം 

പരുത്തിക്കളം-മുട്ടേൽ ചിറമുതൽ- എസ്.എൻ. ഡി. പി. 

റോഡ് 0/ 00 മുതൽ 0/ 420 വരെ - 10 ലക്ഷം 25,000 
57 171/ ഇe/ 2011- 12 - ചമ്പക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ 
മങ്കൊമ്പ് കടത്തുകടവ് കൂട്ടുമ്മ റോഡ് - 
11 ലക്ഷം 

| 27 ,500 
58 172 / ഇഇ )/ 2011 - 12 - ചമ്പക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ 

കൊന്ത ഞ്ചിറ പാലം - കുറ്റിക്കാട് ക്ഷേത്രം 
റോഡ്- 7 8 ലക്ഷം 

20 ,000 
59 173 / ഇഇ/ 2011- 12 - ചമ്പക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ 

എ . സി . റോഡ്മുക്കുരുത്തിപാലം റോഡ് - 
7 ലക്ഷം 

17 ,500 
60 174 / ഇഇ/ 2011- 12 - ആറാട്ടുവഴി എൽ. എഫ്. 

ബേക്കറി റോഡ് കി. മീ . 0/ 00 മുതൽ 0/ 250 വരെ - 
R 6 ലക്ഷം 

15, 000 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 2 , 6, 33 ,34, 59 
ഇവയ്ക്ക് ? 1, 457 , ക്രമ നമ്പർ 7 , 15 , 52 ഇവയ്ക്ക് 12, 85 , 
ക്രമനമ്പർ 9, 14, 32 ഇവയ്ക്ക് ? 1,873, ക്രമനമ്പർ 11, 23 , 24 , 37 , 
50, 54 , 55 ഇവയ്ക്ക് ? 2 , 393, ക്രമനമ്പർ 13 - ന്, 3 1,040 , ക്രമ 
നമ്പർ 19 , 29, 44 ഇവയ്ക്ക് ? 3,122, ക്രമനമ്പർ 26, 28 , 47, 51 
ഇവയ്ക്ക് ? 3,954, ക്രമനമ്പർ 27 , 41, 42, 45, ഇവയ്ക്ക് 

4,682 , ക്രമനമ്പർ 30 - ന് ? 7,803, ക്രമനമ്പർ 31- നും 46 - നും 
3 2,081, ക്രമനമ്പർ 36 - ന് ? 937, ക്രമനമ്പർ 53 - നും 60 - നും 
71,249, കമനമ്പർ 57 - ന് ? 1,769, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ? 1,561. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി. ബി. പൊതുവായത്/ 200 / 86/ ഇഇ. 2011 മേയ് 31. 
-- കേരളഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
കെട്ടിട വിഭാഗം, ആലപ്പുഴ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
24 - 6 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 - ന് ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഏതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 
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( 2 ) 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


ക്രമ 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 
2/ ഇഇ /2011-12 സെൻട്രൽ ഹാച്ചറി, ചെങ്ങന്നൂർ 
വളർത്തുപക്ഷികളുടെ പ്രദർശന യൂണിറ്റിന്റെ 
നിർമ്മാണം X 9,40,00023,500 


3 03/ എഇഇ / 2011- 12 - എം . സി . എച്ച്. യൂണിറ്റ് 

അമ്പലപ്പുഴയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള 
ലബോറട്ടറിയുടെ പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
3 2,13 , 587 


5 , 350 


2 


3/ ഇഇ / 2011 -12 - അസറ്റ് മെയിന്റനൻസ്-ചേർത്തല 

പോളിടെക്നിക്ക് കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ R 12 ,00 ,000 


38 ,800 


1 , 250 


4 / ഇഇ/ 2011 - 12 - മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ 
ആസൂത്രണം- ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് പരിസരത്തുള്ള കാപ്പിതോടിന്റെ 
പടിഞ്ഞാറേവശം പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണിയിൽ 
ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള നിർമ്മാണം X 7,35,000 
5/ ഇഇ/ 2011- 12 - ആലപ്പുഴവണ്ടാനം നേഴ്സിംഗ് 
കോളേജിന്റെ ആധുനികവത്കരണം അധിക 
സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തൽ ? 4,75,000 


- 04 /എഇഇ/ 2011 - 12 ജില്ലാ കോടതി ആലപ്പുഴ 

സബ്ജഡ്ജ് ചേമ്പർ, കോർട്ട്ഹാൾ 
എന്നിവയുടെ വാതിലുകൾക്ക് റോളിംഗ് 

ഷർട്ടർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് - 49,049 
5 05/ എഇഇ / 2011 -12 - റ്റി . ഡി . എം . സി . 

വണ്ടാനം പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
I1 , 12 , ബ്ലോക്കിലുള്ള ഗൈനക്കോളജി 
വാർഡിന് വാതിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 
അലൂമിനിയം പാർട്ടീഷ്യൻ നിർമ്മിക്കുന്ന 
തിന് ? 2,97,000 


| 18 , 400 


7 , 450 


4 


11, 900 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വി . നി . ഉൾപ്പെ 
ടെ ) ക്രമനമ്പർ 1 - നും 3- നും 1 1,561 , കമനമ്പർ 2 - ന് ? 
1, 873, ക്രമനമ്പർ 4- ന് ? 1,041 . 

നിർമ്മാണ കാലാ വധി - ക്രമ നമ്പർ 1 - ന് 6 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 2 - നും 3 - നും 4 മാസം, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 3 മാസം. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത എ , ബി, സി ക്ലാസ്. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിയമ 
ങ്ങളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച 
വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ 
അല്ലെങ്കിൽ ടി ആഫീസിൽ നിന്നോ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


06/ എഇഇ/ 2011- 12 - ജനറൽ ആശുപത്രി 
ആലപ്പുഴ തെക്കുവശത്തുള്ള എക്സ് റേ 
മുറിയ്ക്ക് റേഡിയേഷൻ സുരക്ഷിതത്വവു 
മായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പുനരുദ്ധാരണ 
പണികൾ ? 69 ,845 

1,750 
07/എഇഇ / 2011 -12 - റ്റി. ഡി. എം. സി . 
വണ്ടാനം പാത്തോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 
ബിറ്റ് റൂമിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഭാഗത്ത് 
എ . സി. ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് ഉൾപ്പെടുത്തുക - 
2,97 , 641 

7 , 450 
8 45/ എഇഇ / 2010 - 11 - എം . സി . എച്ച്. 

കോംപ്ലക്സ് വണ്ടാനം - സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന്റെയും 
ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേമ്പറിന്റെയും പ്രത്യേക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (പുനർ ദർഘാസ്) - 
3 70 ,230 

1, 800 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1, 2 , 4 
ഇവയ്ക്ക് ? 313, ക്രമനമ്പർ 3, 5, 7 ഇവയ്ക്ക് ? 625, ക്രമനമ്പർ 
6- നും 8- നും ? 417 . 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി - 21- 6- 2011. 

നിർമ്മാണ കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1, 2, 4, 6, 8 ഇവയ്ക്ക് 
1 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3, 5, 7 ഇവയ്ക്ക് 2 മാസം. 

കരാറുകാർക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത - ഡിയും 
അതിനുമുകളിലും. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും 
www.kerala PWD .gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഇ 
ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം ( കെട്ടിട വിഭാഗം), 
ആലപ്പുഴ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


( ഒപ്പ്) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി . ( ജി . എൽ.) 90 / 79. 


2011 മേയ് 23. 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പ്രത്യേക കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, ആലപ്പുഴ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 
- (1) 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പ്രത്യേക കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, 
ആലപ്പുഴ. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


ലേല പരസ്യം 


നമ്പർ എ1- 28 / 87. 


2011 മേയ് 27. 


1 01/എഇഇ) 2011 - 12 - റ്റി. ഡി . എം . സി . 

കോംപ്ലക്സ്-വണ്ടാനം സ്ത്രീകളുടെ 
( വാർഡ് 9) വാതിലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 
അലൂമിനിയം ഫേബ്രിക്കേഷൻ പാർട്ടീഷ്യൻ 
ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും- -- ? 37,519 
02 /എഇഇ/ 2011- 12 - ടി ടി പഴയബ്ലോക്കിന്റെ 
രണ്ടാം നിലയിലുള്ള സ്മിൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ 
കർട്ടൺ പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് ? 28,020 


950 


- കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബിൽ ഡിംഗ് സ് സബ് ഡിവിഷന്റെ 
പരിധിയിൽ വരുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെ ലേലം 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അ ദ്ദേ ഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അതാതു 
മരങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ വച്ച് 24 - 6 - 2011 പകൽ 11 മണിക്ക് 
നടത്തുന്നതാണ്. 
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- പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- പൊൻകുന്നം മിനി സിവിൽ - ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേല 
സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന 

സമയത്തിനു മുമ്പായി നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റുക. ( പൊൻകുന്നം ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് പരസ്യ ലേലത്തിനു പുറമെ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ക്വട്ടേഷനുകൾ 
സമീപം ) -8 എണ്ണം. 

27 - 6 - 2011 വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 

ക്വട്ടേഷനോടുകൂടി നിരതദ്രവ്യം ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ് ആയി 
നിരതദ്രവ്യം ? 3,300 . 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ലേലത്തിനുശേഷം ക്വട്ടേഷനുകൾ 

ടി സ്ഥലത്തു വച്ചു തന്നെ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതും 
ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 

ലേലം/ക്വട്ടേഷൻ ഇവയിൽ കൂടുതൽ തുകയ്ക്കുള്ളആളിന്റെ 
അന്നേദിവസം നിശ്ചിത സമയത്തിന് മുമ്പായി ടി 

പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും ലേലം/ ക്വട്ടേഷൻ തുക 
കോമ്പൗണ്ടിൽ ഹാജരായി നിശ്ചിത നിരതദ്രവ്യം 

നിലവിലുള്ള വാറ്റ് സഹിതം മുഴുവൻ തുകയും ഉടൻതന്നെ 
കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . ലേലം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലേലം 

കെട്ടി വയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 
കൊണ്ടയാൾ ലേലസംഖ്യ മുഴുവനും ലേലസംഖ്യയിൻമേലുള്ള 

ലേലദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ 
വിൽപ്പന നികുതിയും ഉൾപ്പടെ അപ്പോൾത്തന്നെ ലേലം 

തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ലേലം നടത്തുന്നതായിരിക്കും. 
നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെഏൽപ്പിച്ച് രസീത് വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 

ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിഉത്തരവ് കിട്ടി 7 (ഏഴ്) ദിവസത്തിനകം 
- ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ലേലം 

ലേല വസ്തുക്കൾ സ്വന്തം ചെലവിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും 
സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് കിട്ടി 7 ദിവസത്തിനകം 

നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ലേലം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ 
കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നും സ്വന്തം ചെലവിലും ഉത്തരവാദിത്വ 

വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
ത്തിലും ലേലം കൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടു 

ലേലം നീട്ടി വയ്ക്കുക, റദ്ദ് ചെയ്യുക, അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുക 
പോകേണ്ടതാണ്. ലേലത്തിന് ശേഷമുള്ള പരാതികൾ 

തുടങ്ങിയ കേരള പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള 

എല്ലാ ലേല / ക്വട്ടേഷൻ നിബന്ധനകളും ഇതിനും 
ഒന്നുംതന്നെ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 

ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും ഈ ലേലത്തിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. ലേലദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങളാൽ 
അവധിയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം തന്നെ ടി -- എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

( ഒപ്പ്) 
സ്ഥലത്തും ടി സമയത്തും ലേലം നടത്തുന്നതാണ്. ഈ കാര്യാലയം, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ലേലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിരത്തു വിഭാഗം, ഇടുക്കി. 

എഞ്ചിനീയർ. 
നിന്ന് എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും അറിയാൻ 
കഴിയുന്നതാണ്. നിശ്ചിത തുക നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവച്ച് 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
ലേദിവസം രാവിലെ 10. 30 വരെ സീൽ ചെയ്ത 
ക്വട്ടേഷനുകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

നമ്പർ ഇ . എൽ 79 ( ടി ) 1 /2011- 12. 

2011 മേയ് 25. 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സബ് ഡിവിഷൻ, ഇടുക്കി 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 

താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
ബിൽഡിംഗ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, 

അസിസ്റ്റന്റ് 

അംഗീകൃത കരാറു കാ രിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. ദർഘാസുകൾ 22 - 6 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചു . 

കൊള്ളുന്നു . 


ക്വട്ടേഷൻ/ ലേലപ്പരസ്യം 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


നമ്പർ എ2- 170/ 2006. 


2011 മേയ് 


12 . 


- ( 2 ) 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇടുക്കി നിരത്ത് വിഭാഗം, 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ആഫീസിന്റെ അധീനത 
യിലുള്ള ഉപയോഗശൂന്യമായ താഴെ പറയുന്ന അംബാസിഡർ 
കാർ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് ഏതവസ്ഥയിലാണോ അതേ 
അവസ്ഥയിൽ അടിയിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റുദ്യോഗസ്ഥരോ പരസ്യമായി 
ലേലം ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നതാണ്. 


400 


എസ് . ആർ. നമ്പർ - 1/ 2010 -11. 


1 1/ 2011- 12- തൊടുപുഴ മുട്ടം കോടതിസമുച്ചയ 

ത്തിലുള്ള എം . എ . സി . ടി. കോടതിയുടെ 
വൈദ്യുതീകരണ അറ്റകുറ്റ പണികൾ - 
3 14,994 
- 2/ 2011- 12- തൊടുപുഴ മുട്ടം കോടതിസമുച്ചയ 

ത്തിലുള്ള സി . ജെ . എം . കോടതി, സബ് 
കോടതി എന്നിവയുടെ വൈദ്യുതീകരണ 
അറ്റകുറ്റ പണികൾ - 
? 14,667 

- 400 
3 3/ 2011- 12 - - മൂന്നാർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 

ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ 9- 238, 239 എന്നിവയുടെ 

വൈദ്യുതീകരണം -- { 14,987 
- 4/ 2011- 12 - തൊടുപുഴ മുട്ടം കോടതിസമുച്ച 
യത്തിലുള്ള എൻ. ഡി. പി. എസ്. കോടതി, 
മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി എന്നിവയുടെ വൈദ്യുതീ 
കരണ അറ്റകുറ്റപണികൾ ? 14,434 


400 


വാഹനത്തിന്റെ വിവരം - 1975 മോഡൽ എച്ച്. എം . 

- അംബാസിഡർ കാർ. 
നിരതദ്രവ്യം ? 1,500. 
ലേല സ്ഥലം- നിരത്ത് ഉപവിഭാഗം കോമ്പൗണ്ട്, 
- തൊടുപുഴ. 
ലേല തീയതിയും സമയവും - 28- 6- 2011 രാവിലെ 11 മണി. 


400 
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415 


300 


500 


400 


( 1) 

( 2 ) 
- 21 21/2011 - 12 - ഇടുക്കി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 

ബാർ അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽ വൈദ്യുത 

വിതാന നവീകരണ വേലകൾ ? 11,000 
22 22/ 2011- 12- പൈനാവ് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ 

ത്തിൽ ലൈബ്രറിയുടേയും ക്ലാസ്സ് 

റൂറൂമിന്റേയും വൈദ്യുതീകരണം ? 14 ,989 
23 23/ 2011 -12 - ഇടുക്കി ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽ 

മോട്ടോർ കൺട്രോൾ ബോർഡ് അറ്റകുറ്റ 

വേലകൾ ? 14,863 
24 24/201712 ഇടുക്കി സ്പെഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്സ് 

സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ പ്ലഗ്ഗ് 
പോയിന്റുകളും ഡാറ്റാ കേബിളുകളും 
സ്ഥാപിക്കൽ - 14, 928 


600 


400 


1000 


400 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ X 300 + വാറ്റ്. നിർമ്മാണ 
കാലാവധി 15 ദിവസം. കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് - എല്ലാ 
ക്ലാസ്സും. 

- ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണി 
വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസ് 
സംബ ന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറി യാവുന്നതാണ്. 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- ( ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
സബ് ഡിവിഷൻ, ഇടുക്കി. 

എഞ്ചിനീയർ. 


10 


400 


( 3 ) 
5/ 2011- 12 - തൊടുപുഴ പൊതുമരാമത്ത് കോംപ്ല 
അധികമായി ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ, സീലിംഗ് 
ഫാൻ, സെറ്റ്പ്ലറ്റുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കലും 

അറ്റകുറ്റപ്പണികളും - ? 19,913 
6 6 /2011 -12 - തൊടുപുഴ പൊതുമരാമത്ത് കോംപ്ല 

ക്സിലുള്ള നിരത്ത് ഉപവിഭാഗം ഓഫീസിൽ 
സീലിംഗ് ഫാൻ, സെറ്റ് പ്ലറ്റുകൾ എന്നിവ 

സ്ഥാപിക്കൽ ? 20,790 
7 | 7/ 2011-12- കാഞ്ഞാർ പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ് 

നമ്പർ കെ . പി . 2 - 234 പുനർ വൈദ്യുതീ 
കരണം ? 39,752 
8/2011- 12 - കുമളി വിൽപ്പന നികുതി സമുച്ച 
യത്തിലുള്ള മോട്ടോർ വാഹന ചെക്പോസ്റ്റിലും 
എക്സൈസ് ചെക്പോസ്റ്റിലും പ്രത്യേകമായി 
സർവ്വീസ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 
വൈദ്യുത വിതാനത്തിന്റെപുനർക്രമീകരണം - 
? 26,333 

700 
9 /2011 - 12 - പനാവ് കോള നി യിലുള്ള 
എഫ് 11 ( എ ) ക്വാർട്ടേഴ്സ് പുനർ വൈദ്യുതീ 
കരണം ? 15,000 

400 
- 10 / 2011-12 -- പനാ വ് കോള നി യി ലു ള്ള 
എഫ് 15 ( ബി ) ക്വാർട്ടേഴ്സ്പുനർ വൈദ്യുതീ 
കരണം ? 15,000 
11/2011- 12 - പ നാവ് കോള നി യി ലു ള്ള 
എഫ് 26 ( എ ) ക്വാർട്ടേഴ്സ് പുനർ വൈദ്യുതീ 
കരണം ? 15, 000 

400 
12 12 / 2011 - 12 - പൈനാവ് കോളനിയിലുള്ള 

എഫ് 23 ( എ ) ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ സീലിംഗ് 

ഫാനും, ലൈറ്റുകളും സ്ഥാപിക്കൽ - 10 ,500 300 
13 13 / 2011 - 12 - പൈനാവ് കോള നി യിലുള്ള 

എഫ് 23 ( എ ) കാർട്ടേസ് പുനർ വൈദ്യുതീ 

കരണം ? 15,000 
14 14 / 2011-12- നെടുങ്കണ്ടം ഓവർസീയർ ക്വാർട്ടേഴ്സ് 

നമ്പർ 2 പുനർ വൈദ്യുതീകരണം ? 29,500 750 
15 15/ 2011- 12 - പൈനാവ് കോളനിയിലുള്ള ഇ - 4 

( എ ) ക്വാർട്ടേഴ്സ് പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 

? 26, 000 
16 16 / 2011 -12 - പ നാവ് കോള നി യി ലു ള്ള 

എഫ് 15 ( ഡി ) ക്വാർട്ടേഴ്സ് പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണം ? 15,000 
17 / 2011 -12 - കുമളി റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ ? 14,917 

- 400 
18 / 2011 - 12 - തേക്കടി ഐ . ബി . - ൽ അധിക 

വൈദ്യുതീകരണവും അറ്റകുറ്റ വേലകളും 
314 ,803 
19 /2011- 12 - പീരു മേട് ത ഹ ശീൽദാർ 
ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അധികമായി പവർ പ്ലറ്റുകൾ 

സ്ഥാപിക്കൽ ? 14 ,819 
20 20/ 2011 - 12 - പൈനാവ് കോളനിയിലുള്ള 

എഫ് 25 ( ഡി ) ക്വാർട്ടേഴ്സ് പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം ? 36 ,729 

1,000 


11 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


400 


നമ്പർ ഡി. ബി.2 -2/ 207 / 2004. 

- 2011 ജൂൺ 1, 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, വൈദ്യുതി വിഭാഗം സബ് ഡിവിഷൻ, എറണാകുളം 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും കമ്പനികളിൽ നിന്നുംമൽസര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 24- 6- 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണി 
വരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


700 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ഫയൽ നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


( 1) 


( 2 ) 


400 


EL - 2 - 173/ 2011 - കല്ലൂർക്കാടുള്ള പൊതു 
മരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡ്സ് സെക്ഷൻ ഓഫീ 
സിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിനും ഫാട്ടോകോപ്പിയർ 
മെഷീനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൈദ്യുതബന്ധം 
സ്ഥാപിക്കൽ - 1 14,978 


400 


400 


19 


N 


400 


EL - 1 - 178 /2011 - എറണാകുളത്തുള്ള കേരള 

ഹൈക്കോടതിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ 
ആന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് മീഡിയേഷൻ 
ഓഫീസിലെ എയർ കണ്ടീഷൻ, വാൾഫാൻ, 
സീലിങ്ങ് ഫാൻ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 
വൈദ്യുതബന്ധം സ്ഥാപിക്കൽ - 9, 614 


250 
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416 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 1) 


4 23 / 2011 - 12 - കോഴിക്കോട് ഗവ . ജനറൽ 

ആശു പത്രിയിലെ കോൺഫ റൻ സ് 
ഹാളിന്റെ പുനർവൈദ്യുതീകരണം - 
? 1,10 , 000 


-- 400 


2 ,750 


- EL - 2-182/2011 - പ ര മ്പാ വൂ രു ള്ള 

എം . എ . സി . ടി. കോടതിയിലെ ജഡ്ജിന്റെ 
ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റ 
പണികളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലും - ? 14,988 
EL -1- 633/2010 -11 - എ റ ണാ കു ള ത്തു ള്ള 
കോടതി സമുച്ചയത്തിൽ പെറ്റി കോടതി 
നമ്പർ 2 -ാം കെട്ടിടത്തിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം 
പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ - ? 39,854 


1, 900 


1,000 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 3 300 + ടാക്സ്. 


4 ,000 


പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 15 ദിവസം, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 10 ദിവസം. 


5 24 /2011- 12 - കോഴിക്കോട് എം . എ . സി. ടി. 

കെട്ടിടത്തിൽനിന്നും സി. ജെ . എം . കെട്ടിട 
ത്തിലേക്ക് കെ . എസ്. ഇ . ബി . മീറ്റർ 

ബോർഡ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ? 85,000 
- 25 /2011- 12 - കോഴിക്കോട് വനിതാ പോളി 

ടെക്നിക്കിലെ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ടൈപ്പ് 
4 (5 എണ്ണം)- ന്റെ അടിയന്തിര പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണം ? 1,59,520 
7 26/ 2011- 12 - വടകര ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീ 

സേർസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ (വസന്തം) പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണം - 56,833 
8 27 /2011- 12 - വടകര ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീ 

സേർസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ( ഗ്രീഷ്മം) ടി - 
3 56,833 
28/ 2011- 12 - മ ഡി ക്ക ൽ ക ാ ള ജ് 
കാമ്പസിലെ ഡുപ്ലെക്സ് കാർട്ടേഴ്സുകളായ 
എൽ. ഇ .1 & 2 , എൽ. ഇ . 19 & 20, 
എൽ. ഇ . 21 & 22 എന്നി വ യു ടെ 

വൈദ്യുതീകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - 
3 1,98, 140 


1,450 


കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് - എല്ലാ ക്ലാസ്സും. 

ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണി 
വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസ് 
സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാ 
വുന്നതാണ്. 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

( ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, സബ് ഡിവിഷൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എറണാകുളം, ഇടപ്പള്ളി. 

എഞ്ചിനീയർ. 


1,450 


9 


5, 000 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


5, 000 


നമ്പർ ഇ . എൽ. ഡി. ടി .എൻ. 2/ 2011 -12. 2011 മേയ് 27. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തി 
കൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
വിഭാഗം കരാറുകാരിൽ നിന്നും ദർഘാസുകൾ 24- 6- 2011 - ന് 
4 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


29/ 201- 12 മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാമ്പസിലെ 
- ഡു പ്ലെക് സ് ക്വാർ ട്ടേ ഴ് സു ക ളാ യ 
എൽ. ഇ . 67 & 68, എൽ. ഇ . 71 & 72, 
എൽ. ഇ . 85 & 86 എന്നി വയുടെ 

ടി - 1 1,98 ,140 
11 -- 30 /2011 - 12 - മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാമ്പ 

സിലെ ഡുപ്ലെക്സസ് ക്വാർട്ടേഴ്സുകളായ 
എൽ. ഇ . 25 & 26, എൽ. ഇ . 27 & 28, 
എൽ. ഇ . 29 & 30 എന്നിവ യുടെ ടി 
3 1,98,140 


5 , 000 


12 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


31/2011 -12 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ 3 ന്റെ 
മുകളിലത്തെ നിലയുടെ വൈദ്യുതീകരണം 
മെച്ചപ്പെടുത്തൽ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
? 1, 98 ,580 


5 ,000 


13 


4 ,400 


കമ 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

(2) 
20/ 2011 -12 - കാസറകോഡ് ഹോർഗ് 
സബ്ബ് കോടതിയിലെ എ . ജി. പി. 
ഓഫീസിൽ നിന്നും എനർജി മീറ്റർ 
മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ ? 63,370 
21/ 2011- 12 - തലശ്ശേരി, ജില്ലാ പ്രാബേഷൻ 
ഓഫീസിന്റെ അടിയന്തിര പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണം - 68,679 
22/ 2011 -12 --കൽപ്പറ്റ കോർട്ട് കോംപ്ലക്സിലെ 
വിവിധ കോടതികളിൽ പ്രത്യേകം 
എനർജി മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - 
1,99,727 


1, 600 


- 32 /2011 -12 - - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

കാമ്പസിലെ എ . ടൈപ്പ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ 4, 7 
എന്നിവയുടെ ടി ടി - 1,75,094 
- 33/ 2011-12 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിലെ പി . ജി. & 
ഫാക്വൽടി സെക്ഷനിലെ ടി ടി 
3 75,830 


14 


1,750 


1,900 


3 


15 


34 / 2011 - 12 - കാസറകോഡ് റീസർവേ അസി. 
ഡയറക്ടർഓഫീസിൽ എ . സി . സ്ഥാപിക്കലും 
സപ്ലെ സിസ്റ്റം സ്റ്റാന്റേർഡൈസ് ചെയ്യലും 
3 93,350 


5 ,000 


2, 350 
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(2 ) 


1, 250 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ? 400 + വാറ്റ്. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1, 2, 5, 7, 8, 14, 15 
ഇവയ്ക്ക് എല്ലാ വിഭാഗവും, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് എ , ബി വിഭാഗം. 

- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി- - ക്രമനമ്പർ 1, 2, 4, 5, 
7, 8, 14, 15 ഇവയ്ക്ക് 20 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 25 ദിവസം. 

ദർഘാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള കരാറു 
കാർക്ക് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 
നികുതിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾക്കായി കോഴി 
ക്കോട് പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷനിൽ 
20 - 6 - 2011 മുതൽ 23 - 6 - 2011 - ന് 1 മണിവരെ 
അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കൂടെ ? 100 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ട 
നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 24 - 6- 2011 ന് 4 
മണിക്കു മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാ 
ത്തവ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. പൊതു 
മരാമത്തു വകുപ്പിലെ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ 
കരാറുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 24- 6 - 2011 - ന് 4.15 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


3 / 2011 - 12 -- കോട്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 
ചെങ്ങോട്ടുമല സാംസ്കാരിക നിലയത്തിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
? 49,232 
4/2011-12- കോഴിക്കോട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ചെസ്റ്റ് ഡിസ്സീസ് വാർഡ് 1, 2, 3 എന്നി 
വിടങ്ങളിലും ഐ . സി . യു . വിലും സ്ഥാപി 
ച്ചിട്ടുള്ള സീലിങ്ങ് ഫാനുകളുടെയും 
ഫ്ളൂറസെന്റ് ഫിറ്റിംഗുകളുടെയും അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
? 49, 127 


1 , 250 


1,050 


- 6 


1,250 


- 5 /2011-12 കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചിക്കൻ 
പോക്സ് ഐസോലേഷൻ വാർഡ്43 ന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - 
? 40 ,384 
6 /2011 -12 -- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ഹോസ്പിറ്റൽ ഒ. പി . ബ്ലോക്കിലെ സീലിങ്ങ് 
ഫാനുകളുടെആനുകാലിക പരിശോധനയും 
അടിയന്തിര വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) ? 49,873 
7/ 2011 -12 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ഹോസ്പിറ്റൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഒ. പി. 
യിലെ വൈദ്യുതീകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) { 29, 426 
- 8/ 2011 - 12 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
സ്പെഷ്യാലിറ്റി കോപ്ലക്സിലെ ബേസ്മെന്റ് 
ഫ്ളോറിൽ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപി 
ക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള വൈദ്യുതി മെച്ച 

പ്പെടുത്തലും പുനക്രമീകരണവും - 
? 44,219 


7 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
( ഇലക്ട്രിക്കൽ) സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 
കോഴിക്കോട്. 
ഫോൺ : 0495 2371857 


750 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


8 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


1, 150 


നമ്പർ ഇ . എൽ.എസ്. ഡി . ടി .എൻ. 1/ 2011- 12. 2011 മേയ് 25. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ, ഇല ക് ടിക്കൽ വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് 
താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം കരാറുകാരിൽ നിന്നും ദർഘാസുകൾ 
21- 6- 2011- ന് 3 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


9/ 2011 -12 -- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
കാമ്പസിലെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ ഡി 29 ലെ 

വൈദ്യുതീകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - 
3 49,048 


1 ,250 


10 


കമ് 
നമ്പർ 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

- (2 ) 


- 10 / 2011- 12 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
കാമ്പസിലെ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ ബ്ലോക്ക് 
2 - ലെ അടിയന്തിര വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണി 
കളും മെച്ചപ്പെടുത്തലും ? 44,053 


1, 150 


(1) 


400 


1/2011- 12 - കോഴിക്കോട് പി . ഡബ്ലിയു . ഡി. 
കോപ്ലക്സിൽ താഴത്തെ നിലയിൽ കോഫീ 
വെൻഡിങ്ങ് മെഷീനുവേണ്ടി കണക്ഷൻ 
കൊടുക്കൽ (പുനർ ദർഘാസ്) - 
? 14,910 
2 / 2011 - 12 - മടപ്പള്ളി ഗവ . കോളേജിലെ 
ഫിസിക്സ്, സുവോളജിലാബോറട്ടറിയുടെ 
അടിയന്തിര വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) 
? 49,996 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ? 300 + വാറ്റ്. 
കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് - എല്ലാ ക്ലാസ്സും. 

ദർഘാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള കരാറു 
കാർക്ക് ദർ ഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 
നികുതിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾക്കായി കോഴി 
ക്കോട് പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷനിൽ 
18 - 6 - 2011 മുതൽ 21 - 6 - 2011 - ന് 1 മണിവരെ 
അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാ സിന്റെ കൂടെ ? 100 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ട 
നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 21- 6 - 2011 ന് 


1,250 


21st JUNE 2011] 
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4 മണിക്കു മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
അല്ലാത്തവ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലെ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച 
മറ്റെല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഇതിനും ബാധ ക മാ യി രി ക്കും . 
ദർ ഘാസുകൾ കരാറുകാരുടെ യോ അ വരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 21- 6 - 2011 - ന് 4 . 15 
മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീ 
സിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്ന 
താണ്. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത 
തീർക്കേണ്ടതാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

( ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
ഇല്ക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട് 

എഞ്ചിനീയർ. 


- പുനർലേലപ്പരസ്യം 
നമ്പർ എ1/ എ .എൻ./2010 -11. 

2011 മേയ് 20 . 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, നിരത്ത് വിഭാഗം, മഞ്ചേരി 
ഡിവിഷന്റെ പരിധി യിൽ വരുന്ന പൊന്നാനി റോഡ് സ് 
സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന 
ഉപയോഗശൂന്യമായ റോഡ് റോളർ ( നമ്പർ ജി. ഡി. 278), ടാർ 
ബോയിലർ എന്നിവ മഞ്ചേരി റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് 
പരിസരത്തുവച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 22 -6- 2011 -ാം തീയതി 
പകൽ 11 മണിക്ക് പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്ത വിൽക്കുന്നതാ 

ണ് . മേൽപ്പറ ഞ്ഞ വ യുടെ അവകാശം ലഭിക്കുന്ന തി നായി 
മഞ്ചേരിയിൽ മാറാവുന്ന 


